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Eee Pad QSG 

システしファーしウエ ア更新の基本操作 

Eee Pad のファームウェア更新は、 「 FOTAUpdate 」 を使用して行います。 

• FOTA (Firmware On - The - Air ) Update 

利用可能な最新のファームウェアがある場合、ホーム画面のタスクトレ 
イに更新通知メッセージが表示されます。 


園 為だ擲 日6 恶ホ苗潔薇讓織 難-ネットに 接 


^ ファームウェアのアップデートに関する注意事項 

•アップデートを行うと、元のバージョンに戻すことはできません。 
ごま意ください。 

•アップデート中は、絶対に電源を OFF にしなしでください。 

.アップデート中に Eee Pad の電源が切れないように、 AC アダプター 
を接続 した状態で行ってください。 

•保存されているデータ(カメラ画像、ダウンロードしたデータな 
ど)がアップデートによって消えることはありませんが、端末の状 
態によりデータの保護ができない場合があります。大切なデータ 
は必ずノ くックアップしたが態でアップデートを行ってください。 

•アップデートを実施すると、お客様自身でインストールされたアプ 
リケーションによっては、正常に動作しない場合や、アプリケーシ 
ヨンのアップデートが必要な場合があります。 
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FOTA Update の使用 

FOTA Update を使用する 

1. 新しし、ファームウエアが利用 
可能な場合、ホーム画面の 
タスクトレイに更新通知メ 
ッ セージが 表示されます。 

矢印をタップし、ファームウ 
エアの更新を実行します。 

2. アップデートには Eee Pad のバッテリー残量が最低 250/ U 乂上必要になり 
ます。アップデート中に Eee Pad の電源が切れないように、 AC アダプター 
を接続してアップデー 卜作業を行う事をお勧めします。アップデートをす 
ぐに実行する場合は、「インストール」をタップしまも 



幫鑑異盛: トチ約」をタパして、作業姨行する時間を指 




3. 「インストール」をタップすると、アップデートが開始されます。アップ 

デートが正常に終了すると、 EeePad は自動で再起動し、ファームウエア 
のアップデートが完了します。 
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4 . 谋な締を臟熙 にな 瓦〇端に 縣」 品び 

「ビルド番号」をご確認ください。 
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